Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol - CEAF 


Jogo: 111 / 2024 


SAO PAULO 
Campeonato: Copa Paulista - Profissional / 2024 Rodada: 11 
Jogo: União São João X XV Jaú 
Data: 24/08/2024 Horário: |15:00 | Estádio: | Estádio Dr. Hermínio Ometto / Araras 
Arbitragem 
Arbitro: Marcio Mattos dos Santos 
Arbitro Assistente 1: Mauro André de Freitas 
Arbitro Assistente 2: Izabele de Oliveira 
Quarto Arbitro: Ronald Horns Araujo 
Cronologia 
Entrada do mandante: | 14:50 Atraso: | Não Houve Entrada do mandante: | 16:04 Atraso: | Não Houve 
Entrada do visitante: | 14:50 Atraso: | Não Houve Entrada do visitante: | 16:04 Atraso: | Não Houve 
Início 1º Tempo: | 15:00 Atraso: | Não Houve Início 2º Tempo: | 16:06 Atraso: | Não Houve 
Término 1º Tempo: | 15:51 Acréscimo: | 6 min Término 2º Tempo: | 17:01 Acréscimo: | 5 min 


Resultado do 1º Tempo: 0 X 0 


Resultado Final: 0 X 0 


União São João 
i Nome Completo do Jogador 
Igor Alexandre Gomes 


| T/R | P/A 


e] 


Relação de Jogadores 


563280/24 


Registro l | E 


XV Jaú 
Nome Completo do Jogador 
Anderson Paulo Gavineski 


TR P/A Registro 


| 


573590/24 


Leonardo Morais Machado T P | 563811/24 Guilherme Silva de Souza T P | 550206/24 
Gabriel de Jesus Moraes T P | 563264/24 Mikael Santos da Paz T P | 563651/24 
Bruno Miguel de Jesus Miranda T P | 563274/24 Humberto Rodrigues das Neves Neto T P | 536217/23 
Gabriel Cunha e Silva T P | 563810/24 Bruno Luiz dos Santos T P | 563317/24 
Jhonatan Rogerio de Souza Cintra T P | 563261/24 Leyton Enrique Labrada Payan T P | 539600/24 
Igor Maduro de Oliveira T P | 563283/24 Willian Pontes de Araújo Júnior T P | 567200/24 
Gabriel Viana Pinheiro Rodrigues T P | 563266/24 Vinicius de Lima Ferreira T P | 545155/24 
João Vitor Dutra Fonseca T P | 566706/24 Douglas Alexandre Santos da Silva T P | 563926/24 
Paulo Celso Balestra Junior T P | 563772/24 Áquila de Sousa Monteiro T P | 563933/24 
Jose Rufino dos Santos Neto T P | 566348/24 Chrismar Malta Soares T P | 565243/24 
Rafael do Nascimento Bernardino R A | 550718/24 João Victor Caniato Moreira R P | 512375/23 
Thiago Fernandes R P | 571572/24 Denilson Guerra Madera R P | 542213/24 
Marcos Vinicius da Silva Reis R P | 563762/24 Rafael Rodrigues de Souza R P | 563935/24 
14 | Samuel de Oliveira Souza R P | 56375924 | | 14 | Braian Cruz Sales R P | 563936/24 
15 | Vinicius Borges Arantes R P | 57366624] | 15 | Pedro Henrique Peçanha de Andrade R P | 549586/24 
17 | Ronald Barbosa Raposo R P | 563883/24 || 16 | Jean Pablo Mazaro R P | 573459/24 
18 | Gabriel Fernandes Cetra R P | 565962/24 || 17 | Pedro Lucas Oliveira Servulo R P | 562087/24 
19 | Luan Michel Louza R P | 573686/24 || 19 | Vinicius Soares dos Santos R P | 564044/24 
20 | Rafael Eduardo Costa R P | 573692/24 || 20 | Danilo Matheus Garcia Gomes de OI R P | 568020/24 
22 | Tales Leonardo R P | 56381924 || 21 | Gildomar da Silva Ferreira R P | 565244/24 
23 | Valdison de Sousa Moreira R P | 563318/24 
26 | Lauder Cesar Perez da Silva R P | 569466/24 

T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador 
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Comissão Técnica 
União São João 
Técnico Raphael Pereira da Silva Técnico Tassio Lopes Ferreira 
Auxiliar Técnico Danilo Valerio Sacramento Auxiliar Técnico Flavio Mathias 
Médico Dr. Luiz Emilio Salomé Médico Giovana Santin Zufelato 
Massagista Marcos Willian Rogerio Massagista Pedro Luiz Santorsula de Paula Oliv... 
Preparador Físico Rafael Corbo Bighetti Preparador Físico Rafael Americo de Oliveira Rubio 
Treinador de goleiro | Carlos Henrique Fiz Treinador de goleiro | Ítalo Baraldi Neto 
Substituições 
Equipe Entrou Tempo 
União São João 10 | João Vitor Dutra Fonseca 20 | Rafael Eduardo Costa - INT 
União São João 11 | Paulo Celso Balestra Junior 18 | Gabriel Fernandes Cetra 60:00 2T 
União São João 8 | Igor Maduro de Oliveira 14 | Samuel de Oliveira Souza 69:00 2T 
União São João 9 | Gabriel Viana Pinheiro Rodri... 17 | Ronald Barbosa Raposo 69:00 2T 
União São João 7 |Jhonatan Rogerio de Souza Ci... 19 | Luan Michel Louza 73:00 2T 
XV Jaú 10 | Vinicius de Lima Ferreira 17 | Pedro Lucas Oliveira Servulo 26:00 1T 
XV Jaú 11 | Douglas Alexandre Santos da ... 20 | Danilo Matheus Garcia Gomes ... - INT 
XV Jaú 13 | Águila de Sousa Monteiro 16 | Jean Pablo Mazaro 56:00 2T 
XV Jaú 7 |Leyton Enrique Labrada Payan 9 | Rafael Rodrigues de Souza 76:00 2T 
XV Jaú 17 | Pedro Lucas Oliveira Servulo 15 | Pedro Henrique Peçanha de An... 76:00 2T 
Gols 
NÃO HOUVE GOLS 
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Advertências 


Motivo:Ação temerária 


União São João 8 | Igor Maduro de Oliveira 20:00 1T 
Motivo:Ação temerária 
União São João 10 | João Vitor Dutra Fonseca +2 1T 
Motivo:Ação temerária 
União São João 21 | Jose Rufino dos Santos Neto 64:00 2T 
Motivo:Ação temerária 
União São João 20 | Rafael Eduardo Costa +4 2T 
Motivo:Ação temerária 
XV Jaú 13 | Áquila de Sousa Monteiro 33:00 1T 


XV Jaú 


2 | Guilherme Silva de Souza 37:00 1T 


Motivo:Por atingir com a mão o rosto do seu adversário de maneira temerária. 


XV Jaú 


9 | Rafael Rodrigues de Souza 77:00 27 


Motivo:Por atingir com a mão o rosto do seu adversário de maneira temerária. 


XV Jaú 15 | Pedro Herrique Peçanha de Andrade 84:00 2T 
Motivo:Ação temerária 
União São João Técnico - Raphael Pereira da Silva 45:00 1T 


Motivo:Advertido por reclamar das decisões da arbitragem com palavras. 


AJ = Antes do Jogo | INT = Intervalo | PJ = Pós jogo 


Tempo 1T/2T 
70:00 2T 


Expulsões 


Equipe 


Preparador Físico - Rafael Corbo Bighetti União São João 


Cartão Vermelho 


Motivo: Expulso para adentrar o campo de jogo com a partida paralisada para discutir com o jogador adversário. 
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Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos 


Acréscimos devido as substituições, parada para hidratação no 1º tempo e atendimento médico aos atletas. 


Ocorrências / Observações 


Médico da ambulância: Fabio Volpon Santos - CRM:140989 

Bolas novas e do modelo definido para a competição? SIM 

Informo que a partida foi paralisada aos 79 minutos de jogo devido a um forte vento que consequentemente transportava terra prejudicando 
a visão dos atletas e da equipe de arbitragem. A partida ficou paralisada por 5 (cinco) minutos. 


Relatório do Assistente 
NADA A RELATAR 


NADA HOUVE DE ANORMAL 


Observações Eventuais | 
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